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SELECT BOARD (Vote for 2) 


Precinct 
ARLINGTON 
ARLINGTON 

PRECINCT 1 

Election Day 
Total 
PRECINCT 2 
Election Day 
Total 
PRECINCT 3 
Election Day 
Total 
PRECINCT 4 
Election Day 
Total 
PRECINCT 5 
Election Day 
Total 
PRECINCT 6 
Election Day 
Total 
PRECINCT 7 
Election Day 
Total 
PRECINCT 8 
Election Day 
Total 
PRECINCT 9 
Election Day 
Total 
PRECINCT 10 
Election Day 
Total 
PRECINCT 11 
Election Day 
Total 
PRECINCT 12 
Election Day 
Total 
PRECINCT 13 
Election Day 
Total 
PRECINCT 14 
Election Day 
Total 
PRECINCT 15 
Election Day 
Total 
PRECINCT 16 
Election Day 
Total 
PRECINCT 17 
Election Day 
Total 
PRECINCT 18 
Election Day 
Total 
PRECINCT 19 
Election Day 
Total 
PRECINCT 20 
Election Day 
Total 
PRECINCT 21 
Election Day 
Total 
ARLINGTON - Total 
Cumulative 
Cumulative 
Election Day 


Total 
Cumulative - Total 
ARLINGTON - Total 


Times Cast 


203 
203 


368 
368 


290 
290 


254 
254 


314 
314 


303 
303 


288 
288 


413 
413 


403 
403 


7,053 


Registered 
Voters 


1,230, 
1,230, 


1,545 
1,545 


1,509 
1,509 


0 
0 
31,682 


Blanks 


49 
49 


82 
82 


72 
72 


63 
63 


88 
88 


77 
7 


83 
83 


133 
133 


71 
71 


126 
126 


94 
94 


90 
90 


136 
136 


86 
86 


78 
78 


89 
89 


53 
53 


108 
108 


108 
108 


1891 


Precinct 
ARLINGTON 
ARLINGTON 

PRECINCT 1 

Election Day 
Total 
PRECINCT 2 
Election Day 
Total 
PRECINCT 3 
Election Day 
Total 
PRECINCT 4 
Election Day 
Total 
PRECINCT 5 
Election Day 
Total 
PRECINCT 6 
Election Day 
Total 
PRECINCT 7 
Election Day 
Total 
PRECINCT 8 
Election Day 
Total 
PRECINCT 9 
Election Day 
Total 
PRECINCT 10 
Election Day 
Total 
PRECINCT 11 
Election Day 
Total 
PRECINCT 12 
Election Day 
Total 
PRECINCT 13 
Election Day 
Total 
PRECINCT 14 
Election Day 
Total 
PRECINCT 15 
Election Day 
Total 
PRECINCT 16 
Election Day 
Total 
PRECINCT 17 
Election Day 
Total 
PRECINCT 18 
Election Day 
Total 
PRECINCT 19 
Election Day 
Total 
PRECINCT 20 
Election Day 
Total 
PRECINCT 21 
Election Day 
Total 
ARLINGTON - Total 
Cumulative 
Cumulative 
Election Day 
Total 


Cumulative - Total 
ARLINGTON - Total 


LENARD 
TYRONE 
DIGGINS 


136 
136 


223 
223 


212 
212 


180 
180 


182 
182 


218 
218 


189 
189 


269 
269 


169 
169 


290 
290 


204 
204 


316 
316 


215 
215 


208 
208 


205 
205 


276 
276 


153 
153 


150 
150 


246 
246 


219 
219 


4,524 


JOHN D. 
LEONE 


76 
76 


162 
162 


106 
106 


104 
104 


156 
156 


107 
107 


128 
128 


213 
213 


139 
139 


178 
178 


187 
187 


164 
164 


232 
232 


146 
146 


159 
159 


158 
158 


3,128, 


DIANE M. 
MAHON 


145 
145 


269 
269 


190 
190 


161 
161 


202 
202 


204 
204 


176 
176 


211 
211 


187 
187 


254 
254 


223 
223 


328 
328 


257 
257 


206 
206 


224 
224 


283 
283 


162 
162 


4,563 


Write-in 


4/3/2023 6:01:28 AM 


34 


34 


Total Votes 


357 
357 


654 
654 


508 
508 


445 
445 


540 
540 


529 
529 


493 
493 


693 
693 


495, 
495 


722 
722 


614 
614 


808 
808 


704 
704 


560 
560 


588 
588 


717 
717 


411 
411 


536 
536 


12,215: 


Unresolved 


Write-In 


34 


34 
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Precinct cad 
Vatare 
ARLINGTON 
ARLINGTON 
PRECINCT 1 
Election Day 1,230 
Total 1,230 
PRECINCT 2 
Election Day 1,545 
Total 1,545 
PRECINCT 3 
Election Day 1,509 
Total 1,509 
PRECINCT 4 
Election Day 1,444 
Total 1,444 
PRECINCT 5 
Election Day 1,579 
Total 1,579 
PRECINCT 6 
Election Day 1,471 
Total 1,471 
PRECINCT 7 
Election Day 1,538 
Total 1,538 
PRECINCT 8 
Election Day 1,594 
Total 1,594 
PRECINCT 9 
Election Day 1,382 
Total 1,382 
PRECINCT 10 
Election Day 1,582 
Total 1,582 
PRECINCT 11 
Election Day 1,673 
Total 1,673 
PRECINCT 12 
Election Day 1,635, 
Total 1,635, 
PRECINCT 13 
Election Day 1,598 
Total 1,598 
PRECINCT 14 
Election Day 1,447 
Total 1,447 
PRECINCT 15 
Election Day 1,462 
Total 1,462 
PRECINCT 16 
Election Day 1,473 
Total 1,473 
PRECINCT 17 
Election Day 1,445 
Total 1,445 
PRECINCT 18 
Election Day 1517 
Total 1,517 
PRECINCT 19 
Election Day 1,542 
Total 1,542 
PRECINCT 20 
Election Day 1,500 
Total 1,500 
PRECINCT 21 
Election Day 1,516 
Total 1,516 
ARLINGTON - Total 31,682 
Cumulative 
Cumulative 
Election Day 0 
Total 0 
Cumulative - Total 0 
ARLINGTON - Total 31,682 


Election Day 31,682 


Cards Cast 


203 
203 


368 
368 


290 
290 


254 
254 


314 
314 


303 
303 


288 
288 


413 
413 


283 
283 


424 
424 


354 
354 


Voters Cast 


203 
203 


368 
368 


290 
290 


254 
254 


314 
314 


303 
303 


288 
288 


413 
413 


283 
283 


424 
424 


354 
354 


% Turnout 


16.50% 
16.50% 


23.82% 
23.82% 


19.22% 
19.22% 


17.59% 
17.59% 


19.89% 
19.89% 


20.60% 
20.60% 


18.73% 
18.73% 


25.91% 
25.91% 


20.48% 
20.48% 


26.80% 
26.80% 


21.16% 
21.16% 


27.46% 
27.46% 


26.28% 
26.28% 


22.32% 
22.32% 


22.78% 
22.78% 


27.36% 
27.36% 


16.06% 
16.06% 


21.23% 
21.23% 


24.71% 
24.71% 


21.47% 
21.47% 


24.67% 
24.67% 
22.26% 


N/A 
N/A 
N/A 
22.26% 
22.26% 


Town of Arlington 


4/3/2023 6:01:28 AM 
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SCHOOL COMMITTEE (Vote for 3) 


Precinct 
ARLINGTON 
ARLINGTON 

PRECINCT 1 

Election Day 
Total 
PRECINCT 2 
Election Day 
Total 
PRECINCT 3 
Election Day 
Total 
PRECINCT 4 
Election Day 
Total 
PRECINCT 5 
Election Day 
Total 
PRECINCT 6 
Election Day 
Total 
PRECINCT 7 
Election Day 
Total 
PRECINCT 8 
Election Day 
Total 
PRECINCT 9 
Election Day 
Total 
PRECINCT 10 
Election Day 
Total 
PRECINCT 11 
Election Day 
Total 
PRECINCT 12 
Election Day 
Total 
PRECINCT 13 
Election Day 
Total 
PRECINCT 14 
Election Day 
Total 
PRECINCT 15 
Election Day 
Total 
PRECINCT 16 
Election Day 
Total 
PRECINCT 17 
Election Day 
Total 
PRECINCT 18 
Election Day 
Total 
PRECINCT 19 
Election Day 
Total 
PRECINCT 20 
Election Day 
Total 
PRECINCT 21 
Election Day 
Total 
ARLINGTON - Total 
Cumulative 
Cumulative 
Election Day 


Total 


Cumulative - Total 


ARLINGTON - Total 


Times Cast 


203 
203 


368 
368 


290 
290 


254 
254 


314 
314 


303 
303 


288 
288 


413 
413 


403 
403 


7,053 


Registered 
Voters 


1,230, 
1,230, 


1,545 
1,545 


1,509 
1,509 


0 
0 
31,682 


Blanks 


130 
130 


275 
275 


215 
215 


187 
187 


195 
195 


172 
172 


191 
191 


313 
aig 


195 
195 


261 
261 


258 
258 


214 
214 


334 
334 


224 
224 


213 
213 


258 
258 


145 
145 


4674 


Precinct 
ARLINGTON 
ARLINGTON 

PRECINCT 1 

Election Day 
Total 
PRECINCT 2 
Election Day 
Total 
PRECINCT 3 
Election Day 
Total 
PRECINCT 4 
Election Day 
Total 
PRECINCT 5 
Election Day 
Total 
PRECINCT 6 
Election Day 
Total 
PRECINCT 7 
Election Day 
Total 
PRECINCT 8 
Election Day 
Total 
PRECINCT 9 
Election Day 
Total 
PRECINCT 10 
Election Day 
Total 
PRECINCT 11 
Election Day 
Total 
PRECINCT 12 
Election Day 
Total 
PRECINCT 13 
Election Day 
Total 
PRECINCT 14 
Election Day 
Total 
PRECINCT 15 
Election Day 
Total 
PRECINCT 16 
Election Day 
Total 
PRECINCT 17 
Election Day 
Total 
PRECINCT 18 
Election Day 
Total 
PRECINCT 19 
Election Day 
Total 
PRECINCT 20 
Election Day 
Total 
PRECINCT 21 
Election Day 
Total 
ARLINGTON - Total 
Cumulative 
Cumulative 


Election Day 
Total 


Cumulative - Total 


ARLINGTON - Total 


PAUL 


SCHLICHTM. 


AN 


107 
107 


209 
209 


160 
160 


150 
150 


167 
167 


195 
195 


167 
167 


252 
252 


180 
180 


252 
252 


211 
211 


249 
249 


219 
219 


184 
184 


204 
204 


208 
208 


130 
130 


189 
189 


178 
178 


3,991 


ELIZABETH 
R. EXTON 


155 
155 


249 
249 


188 
188 


177 
177 


226 
226 


221 
221 


198 
198 


265 
265 


193 
193 


290 
290 


243 
243 


356 
356 


292 
292 


220 
220 


247 
247 


291 
291 


158 
158 


215 
215 


4,935, 


LAURA B. 
GITELSON 


111 
111 


184 
184 


166 
166 


135 
135 


204 
204 


187 
187 


162 
162 


247 
247 


139 
139 


274 
274 


195 
195 


292 
292 


203 
203 


191 
191 


180 
180 


265 
265 


159 
159 


167 
167 


272 
272 


195 
195 


4,184 


4/3/2023 6:01:28 AM 


JILL 


KRISTIN 
KRAJEWSKI 


106 
106 


187 
187 


141 
141 


113 
113 


150 
150 


134 
134 


146 
146 


162 
162 


142 
142 


195 
195 


155 
155 


236 
236 


212 
212 


150 
150 


155 
155 


187 
187 


104 
104 


140 
140 


197 
197 


134 
134 


3,375 


Write-in 


10 
10 


49 


49 


Total Votes 


479 
479 


829 
829 


655 
655 


575 
575 


747 
747 


737 
737 


673 
673 


926 
926 


654 
654 


1,011 
1,011 


804 
804 


1,133 
1,133 


926 
926 


745 
745 


786 
786 


951 
951 


551 
551 


711 
711 


16,485 


Unresolved 


Write-In 


10 
10 


49 


49 
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BOARD OF ASSESSORS (Vote for 1) 


oot 3 = = gy 
2 2s alone e289 = es $2 
Precinct = as & Precinct =eano Ss fs 5s 
ARLINGTON ARLINGTON 
ARLINGTON ARLINGTON 
PRECINCT 1 PRECINCT 1 
Election Day 203 1,230 37 Election Day 166 0 166 0 
Total 203 1,230 37 Total 166 0 166 0 
PRECINCT 2 PRECINCT 2 
Election Day 368 1,545 100 Election Day 268 c 268 3 
Total 368 1,545 100 Total 268 3 268 3 
PRECINCT 3 PRECINCT 3 
Election Day 290 1,509 76 Election Day 214 1 214 fl 
Total 290 1,509 76 Total 214 1 214 1 
PRECINCT 4, PRECINCT 4 
Election Day 254 1,444 64 Election Day 190 1 190 1 
Total 254 1,444 64 Total 190 1 190 1 
PRECINCT 5. PRECINCT 5. 
Election Day 314 1,579 74 Election Day 240 1 240 1 
Total 314 1,579 74 Total 240 1 240 1 
PRECINCT 6. PRECINCT 6 
Election Day 303 1,471 64 Election Day 239 2 239 2 
Total 303 1,471 64 Total 239 2 239 2 
PRECINCT 7, PRECINCT 7 
Election Day 288 1,538, 67 Election Day 221 3 221 3 
Total 288 1,538: 67 Total 221 3 221 3 
PRECINCT 8 PRECINCT & 
Election Day 413 1,594, 112 Election Day 301 1 301 1 
Total 413 1,594, 112 Total 301 1 301 iv 
PRECINCT 9. PRECINCT 9 
Election Day 283 1,382 50 Election Day 233 1 233 1 
Total 283 1,382 50 Total 233 1 233 1 
PRECINCT 10 PRECINCT 10 
Election Day 424 1,582 107 Election Day 317 2 317 2 
Total 424 1,582 107 Total 317 2 317 2 
PRECINCT 11 PRECINCT 11 
Election Day 354 1,673 81 Election Day 273 0 273 0 
Total 354 1,673 81 Total 273 0 273 0 
PRECINCT 12 PRECINCT 12 
Election Day 449 1,635 84 Election Day 365 2 365 2 
Total 449 1,635 84 Total 365 2 365 2 
PRECINCT 13 PRECINCT 13 
Election Day 420 1,598 107 Election Day 313 5 313 5 
Total 420 1,598: 107 Total 313 5 313 5 
PRECINCT 14 PRECINCT 14 
Election Day 323 1,447 88 Election Day 235 y 235 3 
Total 323 1,447 88 Total 235 z 235 3 
PRECINCT 15 PRECINCT 15 
Election Day 333 1,462 74 Election Day 259 2 259 2 
Total 333 1,462 74 Total 259 2 259 2 
PRECINCT 16 PRECINCT 16 
Election Day 403 1,473 96 Election Day 307 4 307 4 
Total 403 1,473 96 Total 307 4 307 4 
PRECINCT 17 PRECINCT 17 
Election Day 232 1,445 46 Election Day 186 3 186 3 
Total 232 1,445 46 Total 186 i 186 3 
PRECINCT 18 PRECINCT 18 
Election Day 322 1,517 81 Election Day 241 0 241 0 
Total 322 1,517 81 Total 241 0 241 0 
PRECINCT 19 PRECINCT 19 
Election Day 381 1,542 73 Election Day 308 6 308 6 
Total 381 1,542 73 Total 308 6 308 6 
PRECINCT 20 PRECINCT 20 
Election Day 322 1,500, 71 Election Day 251 3 251 3 
Total 322 1,500 71 Total 251 3 251 3 
PRECINCT 21 PRECINCT 21 
Election Day 374 1,516, 94 Election Day 280 2 280 2 
Total 374 1,516: 94 Total 280 2 280 2 
ARLINGTON - Total 7,053 31,682 1646, ARLINGTON - Total 5,407 45 5,407 45 
Cumulative Cumulative 
Cumulative Cumulative 
Election Day 0 0 0 Election Day 0 0 0 0 
Total 0 0 0 Total 0 0 0 0 
Cumulative - Total 0 0 0 Cumulative - Total 0 0 0 0 


ARLINGTON - Total 7,053 31,682 1646, ARLINGTON - Total 5,407 45 5,407 45 
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TOWN CLERK (Vote for 1) 


£ z a 3 
8 2» r su § gs i. 
Precinct = as & Precinct 2) fe Ss fs 5s 
ARLINGTON ARLINGTON 
ARLINGTON ARLINGTON 
PRECINCT 1 PRECINCT 1 
Election Day 203 1,230 33 Election Day 170 0 170 0 
Total 203 1,230 33 Total 170 0 170 0 
PRECINCT 2 PRECINCT 2 
Election Day 368 1,545, 1 Election Day 277 4 277 4 
Total 368 1,545, 1 Total 277 4 277 4 
PRECINCT 3 PRECINCT 3 
Election Day 290 1,509 58 Election Day 232 3 232 3 
Total 290 1,509 58 Total 232 3 232 3 
PRECINCT 4 PRECINCT 4 
Election Day 254 1,444 60 Election Day 194 3 194 3 
Total 254 1,444 60 Total 194 3 194 3 
PRECINCT 5 PRECINCT 5 
Election Day 314 1,579 67 Election Day 247 0 247 0 
Total 314 1,579 67 Total 247 0 247 0 
PRECINCT 6 PRECINCT 6 
Election Day 303 1471 58 Election Day 245 1 245 1 
Total 303 1471 58 Total 245 1 245 1 
PRECINCT 7 PRECINCT 7 
Election Day 288 1,538 59 Election Day 229 2 229 2 
Total 288 1,538 59 Total 229 2 229 2 
PRECINCT 8 PRECINCT 8 
Election Day 413 1,594 101 Election Day 312 1 312 1 
Total 413 1,594 101 Total 312 1 312 1 
PRECINCT 9 PRECINCT 9 
Election Day 283 1,382 46 Election Day 237 1 237 1 
Total 283 1,382 46 Total 237 1 237 1 
PRECINCT 10 PRECINCT 10 
Election Day 424 1,582 93 Election Day 331 4 331 4 
Total 424 1,582 93 Total 331 4 331 4 
PRECINCT 11 PRECINCT 11 
Election Day 354 1,673 1 Election Day 263 3 263 3 
Total 354 1,673 1 Total 263 3 263 3 
PRECINCT 12 PRECINCT 12 
Election Day 449 1,635 62 Election Day 387 0 387 0 
Total 449 1,635, 62 Total 387 0 387 0 
PRECINCT 13 PRECINCT 13 
Election Day 420 1,598 103 Election Day 317 10 317 10 
Total 420 1,598 103 Total 317 10 317 10 
PRECINCT 14 PRECINCT 14 
Election Day 323 1,447 3B Election Day 250 2 250 2 
Total 323 1,447 73 Total 250 2 250 2 
PRECINCT 15 PRECINCT 15 
Election Day 333 1,462 61 Election Day 272 4 272 4 
Total 333 1,462 61 Total 272 4 272 4 
PRECINCT 16 PRECINCT 16 
Election Day 403 1,473 84 Election Day 319 1 319 1 
Total 403 1,473 84 Total 319 1 319 1 
PRECINCT 17 PRECINCT 17 
Election Day 232 1,445, 42 Election Day 190 2 190 2 
Total 232 1,445 42 Total 190 2 190 2 
PRECINCT 18 PRECINCT 18 
Election Day 322 1,517 70 Election Day 252 1 252 1 
Total 322 1,517 70 Total 252 1 252 1 
PRECINCT 19 PRECINCT 19 
Election Day 381 1,542 69 Election Day 312 2 312 2 
Total 381 1,542 69 Total 312 2 312 2 
PRECINCT 20 PRECINCT 20 
Election Day 322 1,500 62 Election Day 260 1 260 1 
Total 322 1,500 62 Total 260 1 260 1 
PRECINCT 21 PRECINCT 21 
Election Day 374 1,516 89 Election Day 285 0 285 0 
Total 374 1,516 89 Total 285 0 285 0 
ARLINGTON - Total 7,053 31,682 1472 ARLINGTON - Total 5,581 45 5,581 45 
Cumulative Cumulative 
Cumulative Cumulative 
Election Day 0 0 0 Election Day 0 0 0 0 
Total 0 0 0 Total 0 0 0 0 
Cumulative - Total 0 0 0 Cumulative - Total 0 0 0 0 


ARLINGTON - Total 7,053 31,682 1472, ARLINGTON - Total 5,581 45 5,581 45 


